BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 12 sierpnia 2021 r. Nr 262 (992) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OŁO.4210.24.2021.BG z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
Zmiana okresu obowiązywania taryfy Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa 2 
Gospodarki Komunalnej Sp. Z 0.0. ................1111. 
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Łódź, dnia 12 sierpnia 2021 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
O0ŁO.4210.24.2021.BG 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego 
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 
z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 27 lipca 2021 r. (pismo znak: 5361/2021/EC) 


zmieniam 


moją decyzję z dnia 12 października 2020 r., Nr OŁO.4210.15.2020.BG zatwierdzającą 
Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania 
taryfy, wydłużając ten okres do dnia 30 kwietnia 2022 r. 


UZASADNIENIE 


Decyzją Nr OŁO.4210.15.2020.BG z dnia 12 października 2020 r. Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki zatwierdził XI taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, na 
okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. Taryfa powyższa została 
ogłoszona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 268 
(601) z dnia 12 października 2020 r. i wprowadzona do stosowania, zgodnie 
z oświadczeniem Przedsiębiorstwa, z dniem 1 listopada 2020 r. 

Pismem z dnia 27 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem 
o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2020 r. Nr OŁO.4210.15.2020.BG, 
o 6 miesięcy. W uzasadnieniu wniosku Przedsiębiorstwo wskazało, iż przedłużenie 
okresu obowiązywania taryfy pozwoli na przeprowadzenie przetargu na dostawę 
paliwa technologicznego - miału węglowego — oraz wybór dostawcy energii elektrycznej 
na rok 2022. Przedsiębiorstwo poinformowało, że zadeklarowało chęć przystąpienia do 
Łódzkiej Grupy Zakupowej celem zakupu energii elektrycznej w 2022 r. 
Przedsiębiorstwo podkreśliło, że przedłużenie okresu obowiązywania taryfy pozwoli na 
ustalenie taryfy w oparciu o realnie ustalone koszty. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona 
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy 
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szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym 
interes społeczny lub słuszny interes strony. 
Mając powyższe na uwadze postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo 
energetyczne, w związku z art. 479% pkt 1 i art. 47947 $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.)). 
Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Traugutta 25. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości 
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub 
części (art. 4794 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 1 w związku zart. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.). Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 
i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 
pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję 
(art 127a $1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 
ponieważ jest zgodna z żądaniem strony postępowania administracyjnego (art. 130 $ 
4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). 

6. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy — Prawo energetyczne, decyzja zostanie 
skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - 
Ciepło”. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 
FT. 


Renata Mroczek 


